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18. Un fil rectiligne indefini est parcouru par un courant dont I'intensite vaut SA. 

Si on rte tient pas compte de I'induction magnetique terrestre, I'induction a 2m du fil 
a pour intensite: 


1. 5.10 T. 2. 10 T. 3. 15.10 T. 4. 20.10 T. 5. 25.10 T. 

19. Un solenoide de 20cm de long avec 1600 spires est parcouru par un courant de 3A. 
Le champ magnetique au centre du solenoide a pour intensite : 


1. 96.10 J A/m. 2. 48.10 3 A/m. 3. 24.10 A/m. 4. 16.10 3 A/m. 

5. 12.10 3 A/m. _ 

20. L'induit d'une dynamo bipolaire comporte 860 spires. II tourne a raison de 1200 tours 
par minute et debite 40A sous une tension de 130 Volts dans le circuit exterieur. 

La resistance de l'induit mesuree entre les balais est de 0,15Q. 

La f.e.m produite vaut: www.ecoles-rdc.net 
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